PHARES ET APPAREILS D'ECLAIRAGE.

.V XX (A),   composes  de  huit lentilles serait visible jusqu'a la  distance de 6 lieues

marines.

FEOX DE PORT.

Les feux de port consistent en un simple Lee d'Argant, aliments' par unc
pompe ou un reservoir ordinaire, et place au centre d'un petit appareil lenti-
culaire a.feu fixe, ayant So centimetres de diametre interieur. Ces fanaux
equivaudront a huit ou dix Lees d'Argant(a).

La consommation sera de ko grammes d'huile par heure ou Sao'livres

par an.

Gette cferniere espke de feux n a pas d'autre destination cpie celle d'indi-
quer I'entre'e des ports ou d'extremite" des jete"es derriere lesquelles on pent
venir se mettre al'aLri. II n'est pas ne'cessaire qu'ils soient vus de tres-loin :
la ported de 2 lieues marines a 2 lieues 1/2, qu'ils auront dans des circons-
tances peu favoraLles, a paru suffisante.

On a suppose que tous ces feux seraient fixes. II cut ele inutile de les diffi'}-
rencier entre eux; car, lorsque les marins les apercevront, ils auront ddja-
reconnu leur position, au moyen des pliares voisins du premier, du dquxieme
et du troisieme ordre, dont la portee est Lien supdrieure, et ils sauront par
consequent a quel port appartient le petit feu qu'ils ont en vue ^.

(a' Au mois denial 1826, e'poque oula Commission des pliares arr&la son projet d'e'clai-
rage des c6tes de France, Fresnel navait pas encore fait dMtude spdciale pour les fanaux
de ports. II y fiit amene', vers la fin de cette m6me annde, en s'occupant, a la demande du
comte Chabrol de Volvic, prdfet de la Seine, d'un projet de petits appareils lenticulaires de
20 a a5 centimetres de diametre, pour e'clairer les quais du canal Saint-Martin. La partie
priucipale, c'est-a-dire le tambour dioptrique, ne prdsentait aucun probleine nouveau l\
resoudre, et ses zones, eu egard a leurs faibles dimensions, pouvaient des lors etre exe'cute'es
sous la forme normale anmdaire. Mais, pour la partie accessoire, la consideration de la fra-
gilitd et de la complication d'un systeme mixte de lentilles et de miroivs sugge'ra a Fresnel
1'idee d'y substituer des anneaux de verre.Ji reflexion Male, on catadioplriques. II applicjiifi
bientot aux appareils de feux de ports cette conception toute nouvelle, que les progres dc
la fabrication ont permis d'e'tendre depuis aux plus grands appareils lenticiilaires. (Voyez le
nume'ro suivant et I'Introduction.)

(b) Dans quelques localities ou les fanaux de port auraienl pu se confo'ndre entre eux on
avec lesreverberes des rues, on a du donner aux premiers un caractere distinctif, soit an
moyen de glaces colore'es, soit en variant leur feu fixe par des Eclats.dis-
